STANISŁAW Korwin OSTROWSKI 


urzędnik Kasy oszczędności miasta Krakowa, 
przeżywszy lat 51, zmarł w Krakowie dnia 22 Sierpnia 1893 r. 
W smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Kolegów Zmarłego 


na pogrzeb, który odbędzie się we Czwartek dnia 24 b. m. o godzinie 5 popołudniu z Zakładu 


klinicznego przy ulicy Kopernika wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


